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NOWY SYSTEM TELESKOPÓW MAJĄCY NA 
CEŁU DOPROWADZENIE DO DAŁEKO WYŻSZE. 
GO NIZ DOTĄD STOPNIA MOCY POWIĘKSZAJĄ- 
ć CK) PYCRZE 

PRZEZ 6 PANCERA. 


Teleskop składa się jak wiademo z dwóch głównych 
części: z zwierciadła wkłesłego przedmiotowego iłe można 
ę e zo prz 30. 


jak najwię. szego. i jak największą mającego odległość o- 


gmiska czyli długość ogniskową i z soczewki ocznćj, któ- 
ra przeciwnie jest jak najmniejsza z najblizszćm ogniskićm. 
im dlugość ogniskawa Źwierciadła więcćj razy prze- 
wyższa takąż długość soczewki o sćj, tćm znaczniejsza 
jest moe powiększająca telcskopa, : 3 
Gdy zmniejszenie długości ogoiskowćj soczewki o- 
cznćj ma swoje granice, cała zatćm możność doprowadze- 
nia do wyższego niż dotąd stopnia mecy powiększającćj 
teleskopu, zależy głównie na powiększeniu dłagości ogui- 
skowój zwierciadła przedmiotowego, albo co na jedno 
wyjdzie na powiększeniu s'mćj wielkości teleskopa, htó- 
rego prawie całą dłagość taż dłagość ogniskowa stanowi: 
Wielkie dotychczasowe teleskopy mają dwadzieś a 
kilka stóp długości i powiększają do 1400 razy, Najwię- 
kszy dotąd był teleskop Herszela w Londynie, który miał 
40 stóp dlagości i 5 stóp średnicy. Teleskop ten dla nie- 
dogodności w użyciw i zepsucia się powierzchni źwier- 
ciadła został zarzucony. ih 
Obecnie w irlandji budaje się kosztem lorda QOxman- 
ton jeszcze większy teleskop mający mieć GQ lub więcćj 
atóp długości i 6 stóp średnicy, który będzie mógł po- 
większać zapewne blizko dziesięciu tysięcy razy 1). 


1) Patrz: »Elustitut Nr. 384 z d. S Maja 1841 r., oraz 
Nr. 160 z d. 20 Października 1842 r.« 

Łord Oxmantoun zrobił jaz pierwćj teleskop mniejszych 
wymiarów, który przewyższa doskonałością wsze|- 
kie inne dotychczasowe teleskopy i lunety astrono- 
miczne. 

Szczególnićj ndoskonalil on sposób robienia zwiercia- 
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Tak wielkie jednak teleskopy dla: nadzwyczajnego 

ich ciężaru są niezmiernie tradne do pornszania a tóm 

samćm użycie ich jest bardzo niedogodne i ograniczone. 

K tego też powodu, wzmiankowany dopiero teleskop Ox- 

mantouna miał tylko mieć mały ruch na jeduę i drugą stro- 
nę południka. : 


'Peleskopy zatóm większych jeszcze wymiarów, w do- 
tychezasowym onych systemie, bylyby jaż niepodobne do 
użycia. r ! 

Przyczyną takowego niepodobieństwa jest to, źe do- 
iąd uważano za konieczny werunek, aby teleskop był kie- 
rowany va przedmioty mające się obserwować, 

Jeżeliby zaś mógł być urządzony teleskop nie ra- 
chomy, wówczas granica wielkości onego, a tćm samóćm 


je50 mocy powiększającćj jeszezeby daleko mogła być po- 


sunięta, 

Na tóm właśnie zależy podający się ta nowy system 
teleskopów. Pw 

W systemie tym, tak zwierciadło przedmiotowe ja- 
ko i soczewka oczna, byłyby osadzone stale na osi po- 
ziomój w ouległości takićj, jaka może być Żąłana, 'Ha- 
miast zwracania (eleskopa na przedmioty, co jaż w tym 
systęmie nie mogłoby mieć miejsca, byłyby przeciwnie 
promienie idące od przedmiotów kierowane na zwiercia* 


'dło wkłęsłe teleskopu za pomocą ruchomego zwierciadła 


płaskiego umieszczonego obok szkła ocznego a tóm sa- 
mem obok obserwatora 2). Promienie te wpadając i od- 
bijane będąc od zwierciadła wklęsłego w nicodmiennym 
kierunku, trafiałyby zawsze w soczewkę oczną. k 
Awierciadło wklęsłe może być umieszczone w budo+ 
wli zapełnie oddzielnćj od miejsca obserwafora , gdzie 


deł teleskópowych jak największych, które pod wzglę- 
dem dokładności ich powierzchni i trwałości poloru 
tejże czyli nienlegania niedohwaszeniu się nic do 
Życzenia niezóstawiają. | 

2) Najwłaściwsze umieszczenie zwierciadła płaskiego; 


byłoby nad soczewką oczną. Bliższe wyjaśnienie te=. 


go należy do szczególowego opisu urządzenia tele- 
skopu, > 


2) 7 f, ZHSOP toku F843. JAG 
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; 1 1 z e . , 
będzie zwierciadło plaskie i soczewka oczni. Przećtrzeń 
między nić a soczewką oczną, może być albo zajęta przez 
galerją, któraby zastępowała rarę, albo też nawet pozo- 
stawiona całkiem próżna. Jakoż dosyć jest, aby tak przed 
szkłem ocznćm jako i przed zwierciadłem wkłęsłem tyle 
tylko zakryć miejsca, izby promienie zewnętrzne od ob- 

„cych przedwiosów wpadać w nie niemogły, głównie zaś 
przed szkłem ocznóm dać rurę ograniczonćj długości, śro- 
dek zaś może pozostać wolny, 

Pym sposobem długość teleskopu może być.bez ża* 
dnćj trudno ci powiększona tak dałeko, jak tego iuńe wa- 
runki tak pod względem wyraźności widzenia jak i mo- 
Źności wykonania dozwolą. : = 

Glówna trudność zależćć Vędzie na mządzenia zwier- 
ciadeł, szczególnićj zwierciadła płaskiego ruchomega, Ltó- 
re poirzebuje być równie jak i zwierciadło wklęsłe jak 
największe, a przy(ćm bynajmaićj nieaginalne, a które prócz 
łatwości kierowania onego, powinno mieć Jeszcze ruch 
ciągły, do biegu każdego ciała niebieskiego zastósować 
się dający. : 

'Pradność wy 
dokłednością, może być przyczyn?, że 
użyciu powyższego 'systema, można będzie powiększyć 
moc (cleskopów tylko kilnanascie razy nad dotychczasową 
co sawo wszakże będzie już znaczaśm pastępem. Ńiewa- 
tpię jednak, że w miarę udoskonalenia tego systemu, mo- 
Żna będzie z czasem powiększenie takowe posunąć bez 
porównania dalćj, 


Z opisn sposobów użytych przez”lorda OQxmantoun 
do robienia zwierciadeł teleskopowych 8) okazuje się, że 
takowe dadzą się otrzymać w Żadanym stopnia doskona: 
łości, większych jeszcze wymiarów niż to, jakie do przed- 
sięwziętego przezeń świeżo teleskopu; przygotowane zo- 
"stało. 4 

Według wszelkiego podobieństwa do prawdy wiel- 
kość Źwierciadła wilesłego może bez nadzwyczejnych 
trudności doprowadzona być do stóp Ł0 w średnicy lab 
więcej, zułaszeza gdy źwierciadło takowe będzie nicru- 
chomóm 4). 7 

W najgorszym razie moZżoa przypaścić, że zwiercia- 
„dlo wklęsłe da się otrzymać ua 7 do $ stóp średnicy. 

Średnica zwiąrciadła płaskiego jako mającego przy- 


konania tego wszystkiego z należytą 
w początku przy 


bierać roymaito ukośne położenia, musiałaby wówczas wy- 


nosić około stóp Ł0 5). 
Pp BóRóSP <a „_ . Ł--<AŃRKOPEMM 


8) Patrz przytoczony wyżćj Nr. 384 dziennika: »I.'Tn- 
stiłtuł.« > 

4) Zwierciadło w feleskopie ruchomym aby niepodlega- 

— do żadaćj uginalności, a t(ćm samćm zmianie by naj- 
mniejszćj kształtu jego” powierzchni w czasie przy- 
bieranin przez nie różnych położeń, musi być bar- 
dzo grube a tćm samćm zbyt ciężkie, -W zwiercia- 
dle nierachomóm nicpotrzeba obawiać się Żadućj u- 
ginalności, łatwićj przeto źrobić je większćj śre- 
dnicy, ; 4 = ć 

5) Takie zwierciadło wystarczyłoby dla jedućj strony 
(poładniowćj) Nieba, i na tćm byłoby dasyć począ- 


1, 


tkowo się ograniczyć, zwłaszcza, że za pomocąnie- - 


go możnaby do pewnego stopnia obserwować na: 
wet gwiazdy bliższe bieguna, a tóm samem niele- 


VE" 


O a "rb" ; 

"Zwierciadło ruchome takiej wielkości nuaże wpra- 
wdzie przedstawiać pewną trudność w użyciu; tu jednak 
w żadnym razie nie będzie większa ol tej, jaką obecnie 
przedstawiaja wielkie dotychczasowe teleskapy. 

Natomiast pod względem dosodności dla obserwato- 
ra który nie potrzebowałby przybierać utrudzających po” 
łożeń, żadne inue teleskopy Kd podany nt tu 5- 
w porownanie, 

Granica długości ogniskowój zwierciadła wklęsiego 

"zależy do pewucgo stopnia od wielkości zwierciadół. Ziby- 
teczne bowiem powiększenie, pociąga za soba zmuiejsze- 
nie jasności obrazn, " 

Zmwviejszenie (o byłoby 
księżyca, planet i mviejszych 
by zoaczne dlą gwiazd stałyc 
golnićj dla słońca, 

- Nadzę, że do obserwowania tych ostalnie 
Znaby użyć Źwierciadła wklęstego z 
wynoszącą do kilćn tysięcy stóp, cz 
umieścić Źwierciadło wklęsłe od szk 

W niepewności jednak, czyby 
wykonania a szczególnićj nadania. 
chni zwierciadłom nie była temu na przeszkodzie, przy: 
puszczam, że powyższa odległość stanowiąca długość te- 
leskopn dana będzie tylko na stóp 1000. : 

Wówczas taki teleskop byłby 25 razy 
somóm tyleż razy wićcej powiększnjący od sławnego te- 
leskopu Herszela, Gdy w tym ostatnim możva było do- 
prowadaić powiększenie do 6000 razy, w nowym zatóm 
teleskopie takowe dojść może do 150,000 zazy,” 

s Wprawdzie przy wzmiaukowanćn powiększeniu w 
teleskopie Fierszela przedmioty okazy wały się mnićj czy- 
ste niż gdy w tymże samym teleskopie użyte było mniej- 
sze powiększenie przez danie w nim większych soczewek 
ócznych, lecz w podanym tu teleskopie wiedokładność 
powyższa okazałaby się w daleko mniejszym stopniu z po- 
wodu doskonalszego niż w teleskopie Iierszela zbiegu pro» 
mieni w ogniska źwierciadła wklęsłego, jako nader małą 
krzywość mającego. , 

Przez powyższe powiększenie 150,000 razy słońce 
byłoby widziane jako oddalone tylko prawie 0-150 mił 
jęograficznych. ; < . 

Gwiazdy stałe są to ciała dające się porównać zesłoń: 
eem. Biorąc miarę z gwiazdy A, w konstellacji Liry i gwiaz. 

"dy 61 w konstellacji Kabędzia, których odległość nie da. 
wno przybliżonym sposobem została udeterminowana 6), 


nie mogą iŚĆ 


szkodliwe w,obserwowlpiu 
gwiazd. Maićj jednak było- 
h pierw szćj wielkości,a Szcze 


h ciał, no 
długością ogniskową, 
Sli na taką odległość 
łą ocznego. 

tradność dokładnego 
a doskonałych powierz- 


dlnższy, atćm 


dwie wszystkie u nas widziane, 'W póź iejszym je» 
doak czasie, z rozwinięciem poszakiwań astronomi- 
cznych, potrzeba dla drugićj (północnej) strony Nie- 
ba, mieć drugi w podobnyź sposób urządzony teleskop. 
Odległość pierwszćj z tych gwiazd wyznaczona przez 
Stravego w Pulkowie wy nosi 171,400, dragiejswy- 
znaczona przez Bessla w Królewcu 657,700 razy wię- 
cćj niż opległość słońca od ziemi, 5 
Światło ubiegające pa sekundę około 40,000 mil jeo- 
graficznych, aby doszło do nas od pierwszćj z nich 
. 4,. _ 
potrzebuje 12, ad drugićj 10 lat. | 
% innych gwiazd stałych Żadućj jeszcze odległość nie 
„jest wiadoma. 


6) 
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odłoztożć gwiazd najblizszy: c a 
tysięcy do kilka miljonów szy więcćj miż odłegłość słoń 
ca, Ża pomocą Zatem podydnęgoe tu (uleskopa, pozorna 
wielkość tych gwiazd dałaby się.tak powięksżyć, Ze Śre- 
duica ich moglaby być wpwierzona, . 

Woeżmy za przykład zwiazdę A w koastellacji Bi- 
ry. Móra według podobieństwa do prawdy jest większa 
ul słońca: Wyzuaczona odiezłość od nas tćj gwiażuy 
jest (760,000 do 500,000 razy większa niż odległość słońca. 

Przez powiększenie zatem 150,060 razowe, średnica 
tej gwiazdy, w przypuszczenia nawet; ze takowa tylko 
tax wielka jest jak słońce, wydałaly się-jak piąta część 
ścedńicy słońca gołcm okiem widzianego. - j 

"Skoroby zaś moc teleskopu do tego stopnia była pe- 
sanięta, mnżunby za pomocą niego dochedzić odległości 
i wielkości rzeczywistćj gwiazd stałych, 

(Po obserwowania ksieżyca i planet, z powodu słab= 
szego ich światła,powiększenie uie mogloby doprowadzo- 
ne być do teza samego stopnia, dopókiby większe jeszcze 
zaierciadłw nie były użyte. 

Wychodząc z zasady, że teleskopy o zwiesciadlach 
niających ly2ż stapy średnicy, użyte do obserwowania księ- 
Życa dozwalały przeszło 1,000 razowego powiększenia 7) 
można pozyjyć, że teleskop z zwićrciadłem 7 de 6 stóp 
średnicy mającóm powiększać może 45,000 razy. Przy 
takhićim powiększeniu, które otrzymać możua tym samym 
Żak wyźćj teleskopem, używając tylko odpowiedniej wiel- 
kosci soczewki ocznćj, wydałby się księżyc jakoby około 
o 2 mile-od nasoddalony, Wówczrs możnaby rozróżnić 
na nim przedm'ety, mające okoła 50 da G0 stóp szeroko- 


ści łab średnicy, a nawet postezedz wyraźniejsze przed- 


* 


(1 nas wynosi kiłkakroć-sto dek, który jednak jaka ulegający sprawdzenia 


mioty, którychby szerokeść lub średnica tylko „około 15, 


stóp wynosiła. 


Miwo to; -możuaby użyć znaczniejszego powiększe- 


niacdas Obsenwowania pauktów bardzo odbijających<htb'" 
| świecących (rar nieoświcconćj przez słońce powierzchni. jeże! 


ksi życa) jeżeli jakie z uich na nim się znajdeją, jako: 


też profilów przedwiojów wystających ną jego Lrzegn, w lej posunąć powiększenie. 


czasie zaćwień sloneczuych. .W (ym razie mogłoby użye. 


te być powiększenie podobne jak do obserwowania słof> cu być widziane. 


Wówczas przy 159,600. razowóm powiększeniu wy- 
jakby tylko o 153 mili oddalony i wo- 


J 


TY 
daiby.się księżyc 


3 
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Jet przez do- 
świadezewie tylto jako prawdopodobny podaję, a który 
gdyby okazał się skutecznym, w polączeniu z podanym 
wyżej sposobem dozwołiłby do wyższego jeszcze stopnia 
posunąć odkrycia w przeslczeni świeta, 'fym środkiem 
byłoby zastosowanie fotografi czyli wynalazku ibagerra 
do opisznego wynalazku teleskopów. k 

Zastosowanie to zależałoby ną tóm, aby soczewkę ©- 
czuą zastąpić blachą śrebruą jodowaną lub w inay spo- 
sób przysposobioną de przyjęcia wrażenia światła, i umice” 
ścić ją w samóm ognisku zwierciadla wklęsłego, utworzo* 
ny zaś na niej obraz obserwować mikroskopem. 

. Sbutek zawisłby wówczas od stopnia do jakiegoby 
czułość błachy na dzialanie. swiatła doprowadzoną być 
mogła. - 

Przypuszczając, £e przy użycia zwierciadła wklęsłe» 
go mającego 7 do 5 stóp średnicy 2 ogoiskićm na 1000 
"stóp oddalonćm blacha byłaby dość czała da przyjęcia 
wrażenia skoncentrowanych takicm zaierciadłem promie- 
ni księżyca lub innego niebieskiego ciała; wówczas obraz 
otrzymany ua blasze, byłby tyle razy mniejszy od przed- 
miotu w naturze, ile razy muiejsza jest dlugość ognisko* 
wa od odłeglości tegoz przedwiotu. j ; 

W obecnym przypadku, ponieważ odległość księżyca 
wynosi około I 200,000.080 stóp, dlugość zaś ogniskowa 
1000 stóp, obraz rzeczony, byłby mniejszy 1,200,000 
razy. = 
Przy użycia mikroskopu powiększ 
obraz ten stałby sic tylko 1200 raz 

Wówczas dziesięciostopowe przedmioty na księżycu 
zdawały się mieć w mikroskopie 1jt20 stopy, czyli 1510 
cala albo przószło jedaę linią. 'Tćj zatóm wielkości przed- 
mioty, auawet moiejsze, mogłyby z łatwością być rozró* 
żiubbiey. | 1,29 4 - 
—Przy użyciu zwierciadła z odleglejszćm ogniskićm, 
iby ezułość blachy fotograficzaćj tego dozwoliła lab 
więcćj powiększającego mikroskopu, możnaby jeszcze da- 
' Wówczas możnaby spodzies 
wać się, Że nawet drobne przedmioty mogłyby na księży 


ającego 1000 razy 


y mniejszy, 


diszcze ważniejsze byłoby zastosowanie tego spo- 
sobu, do udeterminowania zmiany w położenia gwiazd 


żuaby rosróżńić ua nimi przedmioty mające tylko kilka" sęafych, wypływajątćj z obiegu ziemi około słońca. 


stóp szerokości lab średnicy. ć h 

Jeżeli dokładność urządzenia zwierciadeł dozwoli z. 
czasem ufyć źwierciadła wklęsłego, Z kilka razy jeszcze. 
większą długością ogniskową wówczas będzie można po> 
sirzegać na księżyca przynazmuićj w niektórych przypadź 
kach nawet drobniejsze przedmioty. 


Bo otrzymania (ćm większego skutku z użycia po- 


|, 4 powodu takowego obiegu. ziemia znajduje się za 
każdym razem jak wiadomo prawie o 40 miljonów mil je- 
ożraf czpych oddulona od tego miejsca w którćm była przed” 
pół roku. Skutkiem fego jest, że gwiazdy zmieniają o 
tyleż na pozór co pół roku swoje położenie, co odpowia= 
da tak zwawćj przez astronomów parallaxie roczućj sła- ' 
żącej za zasadę do oznaczenia odległości tych ciał nice 
bieskich od ziemi 8). Lecz odległość od nas gwiazd sta- 


. 4 s Z +2 -| 4 Pp 4a Lypqjo . się . 4 . 
wyższych teleskopów, przedstawia się Jeszcze jeden śro łych nawet najbliższych jest tak wielka, Że rzeczona zmia- 


m az = | 


7) Najwięcćj zajmujący się obserwacjami ksieżyca sła- 
wny niemiecki astronom Ńchróter w końca zeszłego 
wieku, używał do tego teleskopu z zwierciadłem 
wzmiankowanćj ta wielkości, za pomocą którego do- 
prowadził powiekszenie do 1200 razy. 

Patrz »Gehlers Neues Physikalisches Wórterbuch, ar- 
tykutr: Mond i Teleskop», | 


na ich polożenia, labo 40 miljonów mil wynosząca, jest 
tylko małą onćj cząstką, niedającą się dotąd ocenić naj- 
lepszemi dotychczasoweni instramentami. Wynosi ona 


rze 


8) „Prócz tćj jest jeszcze inna pozornazmiana położenia 
gwiazd zwana aberracją,która ta w uważanie nie wcho- 
dzi, a która jest wypadkiem ruchn tak ziemi jako i 
światła, 


u 


— | 


bowiem nawet dla wzmiankowanych wyżćj dwóch gwiazć 
bliższych nas których odległość w przybliżony śposób jest 
obliczoną, przynajmnićj około 1/350,000 rzęczonej odle- 
głości, co znaczy, że położenie kątowe tych gwiazd zmie- 
nia się tylko prawie o Ij2 sekundy. 

Zmiana ta w ognisku zwierciadła, o 1600 stóp od 
tegoż Źwierciadła oddalonćm wyniosłaby także L/350,000 
długości ogniskowćj, to jestokolo 15350 stopy. Lecz przy 
użyciu nawet niezbyt powiększejącego mikroskopu stała- 
by siębardzo wyraźną i dobrze oecnić się mogącą, W mi- 
Wroskopie naprzykład 350 razy powiększającym, wynio- 
słaby ta zmiana jednę: stopę. 

Jeżeliby zatćm obraz na blasze, obejmował pewną 
liczbę gwiazd w -różućm oddaleniu od ziemi będących, 
możnaby postrzegać mikroskopem najmniejsze zmiany ich 
położenia względem siebie, a z tąd przy pomocy rachuu- 
ku dochodzić odległości ich od ziemi oraz praw ich ru- 
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. Ograniczam się na powyższćm wyłożenia głównych 
zasad na których opiera się pódany ta system telesko 
pow, zachowując sobie na późnićj opisanie szczegółów 
ich urządzenia i użycia zwłaszcza że do dokład.ego ich 
opisania potrzebne są figury. Z pomiędzy takowych szcze- 
gółów niektóre są nader ważne dla osiągnięcia zamierzo 
nego w tych teleskopach celu, a szezcgólnićj sposób na- 
dania łatwego i pewnego rucha źŹwierciadłu płaskiema 
aby za biegiem gwiazd postępowało; nakierowania onego 
na przedmiot, zapobieżenia wszelkićj jego ugiualności, 
determinowania położenia gwiazd.iich zmian i t. p- 

Zajmowanie się rozważcuiem tych wszystkich szcze- 
gółów i wypracowaniem całćj rzeczy, © ile mi przy wielu 
innego rodzaju zatrudnieniach ezas dozwalał, bylo przy- 
czyną opóźnienia do fćj chwili ogłoszenia powyższego 
pomysła, przeszło przed dwoma laty już powziętego, a 
który dopiero po należytćm onego rozwiuięciu zamierza- 
łem opfsać. 

"> Do przyspieszenia obcenćj o takowym wiadomości 
powodowany zostałem wyczytaniem świeżo w pismach 
wzmianki, że z powodu trudności urządzenia przytoczo- 
nego wyżćj olbrzymiego teleskopu Oxmantouna, tak aby 
dogodny był do nzycia, przyszło także na myśl p. Talbot 
zastosowanie do tego teleskopu źwierciadła płaskiego ra- 
chameśo: 9). ń 

P. Talbot nie rozwinął jednak jeszcze, jak widać z 
tejże wzmianki, swego pomysłu nad początkowy zakres 
teleskopu Oxmantouna i nie ocenił całćj rozciągłości jega 
zastosowania, Lecz w dzisiejszćj epoeedosy c jest powziąść 
pomysł, aby rozwinięcie cnego niebawem: nastąpiło. 


9) »Mecanics Magazine z miesiąca Lipca r. b. L'Fusti- 


tut Nr. 460 z dnia 26 Października r. b. Dinglers' 


Palytechnisches Journal Zwcites Qctoberlieft.« 
Zasługuje tu na wzmiankę podany współcześnie przez 
tegoż p. Talbot sposób, według którego z jednege 
zrobionego juź zwierciadła można za pomocą cle- 
ktrotypu czyli galwanoplastyki otrzymywać wprost 
większą liczbe podobnychże gotowyeh źwierciadcł 
niepotrzebujących już szlifowania, ani polerowania. 
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_KURS GIEŁDY WARSZAWSKIEJ. 


h p REp Żądaj 
Dnia 8 Stycznia 1842, RSE 
)- SORKÓWIDŚĆ | Maka wyc ALLE 
aóaćwi 1 T.-.W EX55 BS | 
erlin lalarów , ; 2 M. ) 
RE jc talarów , Ę 2 M. > = 200 
amburg 300 m. k. . A 2M.. 2 
Londyn fun. Sterlin. . ę 3 M . zza ię 
Lipsk 100 talarów — , . 2-NE_ "ZIE 
Meskwa 100 rub. sreb. . JIM. —— 
Pelersburg dito . : r "Mż: —|- 
Paryż 300 franków . 4 j2 M... 176 20 
W iedeń 150 zł. reńskich |. 2M 08 70 
W rocław 100 talarów > 2 M 94 5 
> 22 MONETY : | 
Rossyjskie Imperjały. , ca 
Elolend. dukaty nowe. . . BE 
diile. stare ważne jA zat As —|— 
Frydrychsdory Pruskie Ę Ż . . — 


Fossy jskie assygnaty . . : . 

Aasirjackie bilety bankone za 150 złr. , 
S.„.P'A B I BER „Yx 

Listy zaslawne białe, daw. bez kup. (*). 

dilo, ditto nowe. - > 7 s 

Obligi skarbowe na zł. 1680 - > ę 

Obligacje cząstkowe na zł. 500 


PROŁOB M r PŁ 
(*) Wartość kuponu kop. 1 5/6, 


SREDNIA CENA ZYWNOSCT. 


Na ostatnich targach Warszawskich i Pragskich płacono 
za korzec Żyta rob sr. l kop. 57 (złp. 10 gro. 14); pszenicy. 
r.s.2 k. 82 (złp. ISgr. 24); jęczmienia r. gr. | kop. 54 (zł. 12 
gr. 10) owsa tub. sr. I kop. 17 (złp. 7 .gro. 16); mąki pzzenaćj 
p'zednićj r. si. 3 ko. 85 (złp. 26gr. 19%), ordynarnćj 6 ćwierci 
r. s. 4 k/28 (złp2% gro. 16), Żytnićj pyllo. r.s. 2k, 39 (złp. 
15 gr. 28), gryczanćj korzec r. sr. 2 k, 30 (złp. 5 gr, 10); kaszy 
gryczanćj zwyczajnćj r. 3 ko. 42 (a. 22 g.24); drobnej r. s.7 k. — 
(złp. 46 gr. 21); jeczmienućj porłoućj r, s —k. — (zł. — gr. —) 
jęczm. ordynaryjnćj r.s.2L.40 (złp. 16 gr. —); — siana Centnat 
100 funt. kep. 55 (złp. 3 gro. 20); słomy cent. 109-furt. kop. 30% 
(złp 2gr.--); sążeń drew sosnowych r. sr.6 k 45 (złp. 43); — 
wół dsbry od r. s. 36 do 46; średni od r s. 29 do 35; lichy od r.s. 
20 do 28;—ciele rs. 2 k.70 wieprz dobry od r. =. I2 do 16; średni 
odr. s. $do TI; iichy od r. s.5 do $;— masła funt k. 15 (gr. 30) 
słoniny funt k. 9 (g 18); kartofli korzeck. 67 (zł. 4 e. IA); okowi= 
ty IOićj próby garniecko.G1(zł 4 g.6); szumówk: 61ćj próby gar= 
niee kop. 35 (złp.2 g. I4). 
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TAXA CHLEBA I MIĘSA 
Namiesiąc Styczeń IS42 roku. 


W miesiącu Stycznin płacić się bedzie: Za fant mięsa 
wołowego k. sr. 6, za fant wicprzowiny kop. sr. 5, za 
funt cielęciny kop. sr.—-, za funt bąraniny kop.sr. 4 Lj2. 
Bułka mątowa zx kop. sr. I Ij2, ważyć ma 9 łutów; 
struela mątowa za kop. sr. 3, ważyć ma łutów IS; boche-- 
nek chleba pitlcwego żytniego za kep. sr. 2 Ij2, ważyć 
ma funt I łot. 14; bochenek chleba z mąki z młyna paro- 
wego za kop. sr. 2 Ij2, ważyć ma I funt 6 łutów. 


